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CHLOME SARL 

Societe a responsabilite limitee 
34, rue Jerome de Busleyden 
L - 9639 BOULAIDE 

R.C.S. LUXEMBOURG B 195491 


AVIS 


Monsieur Frangois BRANDAO SOARES, gerant de la societe CHLOME SARL, reside au 34, 
rue Jerome de Busleyden, L-9639 Boulaide. 


Pour avis sincere et conforme 



